Neuntes Capitel.
ir haben Grund anzunehmen, dass sie bei Wasserstoff kauin 0,001 erreiclien wiirden. Die Reductionen steigen rascher an als sie fallen. Bei Luft sind die Reductionen fur die therraokinetische Scala nacli beiden Annahmen — ob nacb der van der W a a 1 s' schen oder nacli der Clau sius1 schen Zustandsgleichung — grosser als die thermodynamische, bei Kohlensaure jedocli nach der einen Annahme — der van der W a als'schen Gleichung — kleiner, nach der anderen — der Glausius'schen Gleichung — grosser als fur die thermodynamische. Hieraus kann man den Schluss ziehen, dass wahr-scheinlich die therm okinetische Scala mit der therniodynainischen tiber-einstimmt, die Abweichungen liegen vermuthlich an der Unsicherheit der so verschiedenen Zahlenangaben. Thomson und Joule haben fur die thermodynamische Scala unter Zugrundelegung anderer Beob-achtungsergebnisse noch viel grossereReductlonszahlen auf Lufttherino-meter erhalten als hier fiir die therm okinetische, und fast so grosse, wie hier fiir Kohlensaure abgeleitet sind. Viel besser ist die Ueber-einstimmung der verschiedenen Reductionszahlen fiir Kohlensaure • namentlich gilt dieses, wenn man y = 2 ansetzt. Fiir diese Reductionszahlen gewinnt man noch eine gewisse Bestatigung in Folgendern. Chappuis1) hat den Gang ernes Wasserstofftherniometers in it deni eines Kohlensaurethermometers, beide Thermometer von der oben be-zeichneten Art, init ausserster Sorgfalt und Genauigkeit verglichen. Demnach sind die scheinbaren Temperaturdifferenzen t& — tfcoa in 0,001°
bei 0°     10°       20°        30°        40°        50°        00°        70°        80°        90°        100° 0     _25     —43—54    —59    —59      —53    —43    —31    —16         0
Da die Angaben eines Wasserstoffthermometers von denen der absoluten Scala kaum uni wenige Tausendtheilo abweichen werden, stellen diese Zahlen fast genau die Reductionen auf absolute Tempe-ratur schou vor. Man findet nun als Abweichungen gegen die vier oben aufgefiihrten Reductionsreihen, die ich von links nach rechts mit 1, 2, 3, 4 bezeichnen will,
bei   0°        10°        20°       30°        40°        50°         00°        70°        80°       90n       100°
1)     0      —10     —17    — 420      —10    —18    —14    —   10    —   (5    —3         0
2)    0     —   7    —12    —14     —13    —12    —8     —   4    —   2        0         0
3)    0     —15     —20    —32     —34    — 33    — 2i)     —22    -—15    —7         0
4)    0     —   5    —   9    —   9     —   8    —   (>    -—3           Q-l-1+2        0
Namentlich die Uebereinstiminung rait der fur y — 2 gereclineten Eeihe 4) ist eine gute, doch steigen in alien Fallen die beobachteten Eeductionszahlen rascher an als die berechneten.
Fiir Luft besteht eine uhnliche directs Vergleichsreihe nicht, doch kann roan zu einer solchen iiber StickstofF gelangcn. Die Resultate sind:
l) Travaux et memoirs da Bureau international des poids  et wiesures, Bd. YI